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ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αρίθ. 3131/6/90 

' Εγκριση του Ειδικού Κανονισμού του 
Λιμένα Αλιβερίου αριθ. 13. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του αρ. 156τουΝ.Δ. 187/73 «περί Κωδικός Δημο¬ 
σίου Ναυτικού Δικαίου». 

2. Το έγγραφο του Νομάρχη Εύνοιας αριθ. 25132/19.10.89. 

3. Το σχέδιο του ειδικού κανονισμού του λιμένα Αλιβερίου που μας 
υποβλήθηκε με την αναφορά της λιμενικής αρχής Αλιβερίου αριθμ. 
3131/1916/30.10.89 και επειδή, με τις παραπάνω διατάξεις ρυθμί¬ 
ζονται θέματα, που κανονίζουν την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα,,απο- 
φασίζουμε: 

Άρθρο μόνο 

α) Εγκρίνουμε τον παρακάτω ειδικό κανονισμό του λιμένα Αλιβερίου 
αριθ. 13. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 
Αριθ. 13 

«Κανονισμός για τα μέτρα ασφαλείας κατά τις διενεργούμενες στις 
εγκαταστάσεις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, 
επικινδύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα 
που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια». 

Ο Λιμενάρχης Αλιβερίου 

ΤΠ/ΡΧΟΣ Λ.Σ. (Ε.Υ.) ΦΩΤΙΟΣ ΤΣΑΡΑΝΤΑΝΗΣ 
Έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατάξεις του δια του από 9 Ιουνίου 1948 Β.Δ. Κωδικοποιηθέ- 
ντος Νόμου 499/1947 «περί πειθαρχικής εξουσίας των προϊσταμένων 
Λιμενικών Αρχών» (ΦΕΚ 162 Α), συνδυαζόμενες με τα άρθρα 141- 
157 του Ν.Δ. 187/73 με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου 
Ναυτικού Δικαίου (ΦΕΚ 261 Α/73). 

β. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/70 «περί αρμοδιότητος Λ.Σ. και σχέ¬ 
σεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 39 Α), 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Όρια ισχύος 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα ισχύει στη χερσαία και θαλάσσια 
ζώνη του. τους λιμένες, τους όρμους, καθώς και τη θαλάσσια έκταση 


της περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής και των υφισταμένων 
των Λιμενικών Σταθμών και Υπαλλήλων Λιμένα, όπως αυτή καθορίζε¬ 
ται από τις κείμενες διατάξεις. 

Άρθρο 2 

Εφαρμογή του Κανονισμού 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα εφαρμόζεται κατά τις εργασίες 
φόρτωσης ή εκφόρτωσης χύδην πετρελαιοειδών, επικινδύνων υγρών 
χημικών ή υγροποιημένων αερίων από δεξαμενόπλοια σε εγκαταστά¬ 
σεις, και αντίστροφα. 

Άρθρο 3 
Ορισμοί 

Κατά την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού νοούνται ως: 

α) Δεξαμενόπλοιο: 

Κάθε σκάφος ή πλωτό γενικά ναυπήγημα, που είναι κατασκευασμένο 
ή μετασκευασμένο και προορίζεται με το μεγαλύτερο τμήμα του χώρου 
του, να μεταφέρει, αυτοδύναμα ή με ρυμούλκηση, πετρελαιοειδή ή επι¬ 
κίνδυνα υγρά χημικά χύμα ή υγροποιημένα αέρια χύμα. 

β) Πετρελαιοειδή: 

Το αργό πετρέλαιο, τα υγρά προϊόντα διύλισης του και τα μίγματα με 
περιεκτικότητα πετρελαίου σε οποιαδήποτε αναλογία (πετρελαιοειδή 
κατάλοιπα). Ειδικότερα σαν πετρελαιοειδή νοούνται αυτά που περιλαμ¬ 
βάνει ο σχετικός κατάλογος του παραρτήματος I της ΜΑΚΡΟΕ (Ν. 
1269/82) όπως κάθε φορά ισχύει. 

γ) Υγρά χημικά: 

Υγρά επικίνδυνες ή επιβλαβείς χημικές ουσίες είναι αυτές που περι¬ 
λαμβάνονται στα κεφάλαια VI και 17 των κωδίκων ΒΟΗ και ΙΒΟ αντί¬ 
στοιχα και του παραρτήματος II της ΜΑΚΡΟΕ (Ν. 1269/82) όπως 
κάθε φορά ισχύουν. 

δ) Υγροποιημένα αέρια: 

Υγροποιημένα αέρια είναι αυτά που περιλαμβάνονται στα Κεφάλαια 
XIX και 19 των Κωδίκων 00 και 100 αντίστοιχα. 

ε) Εγκαταστάσεις: 

Οι κάθε μορφής και είδους εγκαταστάσεις που είναι εφωδιασμένες 
αρμοδίως με σχετική άδεια λειτουργίας, έχουν μόνιμο - εν όλων ή εν μέ- 
ρει - σύστημα σωληνώσεων, χερσαίων ή τοποθετημένων επί ή υπό την 
θάλασσα και χρησιμοποιούνται για την φόρωση ή εκφόρτωση των δεξα¬ 
μενοπλοίων. 

στ) Υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης: 

Το φυσικό πρόσωπο, που ορίζεται από τη διεύθυνση της εγκαταστά- 
σεως, για την εξασφάλιση και επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων 
ασφαλείας στην εγκατάσταση και την προετοιμασία εκτέλεσης και συ¬ 
μπλήρωσης της διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επικιν- 
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δύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα σε/από 
Δ/Ξ. 

Για τον κανονισμό αυτό στην έννοια της παραπάνω διαδικασίας συ- 
μπεριλαμβάνεται η υποδοχή και αναχώρηση του δεξαμενοπλοίου. Ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης μιας εγκατάστασης πρέπει να είναι: 

1) Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχα¬ 
νικός ή Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός Δι¬ 
πλωματούχος Ανώτατης ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης αλλο¬ 
δαπής Σχολής με προϋπηρεσία σε εγκατάσταση δύο (2) τουλάχιστον 
ετών. 

2) Τεχνολόγος Μηχανικός των αντιστοίχων παραπάνω ειδικοτήτων 
πτυχιούχος ανώτερης ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής Σχολής με 
προϋπηρεσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών σε εγκαταστάσεις. 

3) Πλοίαρχος Α’ τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Πλοιάρχου Α' ή Β' σε Δ/Ξ. 

4) Μηχανικός Α’ τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Μηχανικού Α' σε Δ/Ξ και ενός (1) έτους σε εγκατάσταση. 

Επί μια διετία από τη δημοσίευση του παρόντος είναι δυνατόν να ορι- 
σθεί ως υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης υπάλληλος της 
ίδιας που στερείται των τυπικών προσόντων αλλά έχει τη σχετική εμπει¬ 
ρία σ’ αυτήν. 

ζ) Υπεύθυνος πλοίου: 

Ο Πλοίαρχος ή ο αξιωματικός καταστρώματος του Δ/Ξ που ορίζεται 
από αυτόν. 

Άρθρο 4 
Εφαρμογή 

Ο Κανονισμός αυτός έχει εφαρμογή στα υπό Ελληνική ή ξένη σημαία 
Δ/Ξ που διενεργούν εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, 
υγρών χημικών χύμα ή υγροποιημένων αερίων χύμα στις εντός της ελ¬ 
ληνικής επικράτειας εγκαταστάσεις. 

Άρθρο 5 
Μέτρα ασφαλείας 

1. Πριν από την έναρξη των εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης συ¬ 
μπληρώνονται και υπογράφονται σε τρία (3) αντίγραφα από τον 
Πλοίαρχο ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν αξιωματικό του Δ/Ξ και 
τον υπεύθυνο φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης, κατάλληλοι, ανάλογα 
με το είδος του φορτίου και την κατηγορία του Δ/Ξ, πίνακες ερωτημα¬ 
τολογίων ελέγχου μέτρων ασφαλείας (ΟΗΕΟΚ Ι.ΙδΤ). Τα κείμενα αυ¬ 
τών με στοιχεία Α, Β, Γ και Δ στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, πα¬ 
ρατίθενται ως παράρτημα στο τέλος του παρόντος κανονισμού και απο¬ 
τελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού. Από ένα αντίγραφο παίρνουν ο 
Πλοίαρχος ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν αξιωματικός του Δ/Ξ και ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης. Το τρίτο αντίγραφο θα 
παραμένει στην εγκατάσταση και θα παραλαμβάνεται από τη Λιμενική 

Αρχή· 

2. Με μέριμνα των αναφερομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί κατά τη φορτοεκφόρτωση η σχολαστική 
τήρηση των μέτρων ασφαλείας όπως αυτά καθορίζονται από τους αντί¬ 
στοιχους οδηγούς ασφαλείας για τα πετρελαιοειδή, τα χύμα χημικά και 
τα υγροποιημένα αέρια χύμα που έχουν εκδοθεί από το Διεθνές Ναυτι¬ 
λιακό Επιμελητήριο (ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΚ ΟΗΑΜΒΕΚ ΟΕ 5ΗΙΡ- 


ΡΙΝΟ), το διεθνές φόρουμ εταιρειών πετρελαίου (ΟΙΕ ΟΟΜΡΑΝΙΕ8 
ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΚ ΜΑΚ1ΝΕ ΕΟΚΙΙΜ) και τη διεθνή ένωση Λιμένων 
(ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΚ Α55Ο0ΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΡΟΚΤ5 ΑΝϋ ΗΑΚΒΟΚ5), 
όπως κάθε φορά ενημερώνονται. 

Επίσης θα τηρούνται τα μέτρα προστασίας του θαλασσίου περιβάλλο¬ 
ντος όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Άρθρο 6 

Διενέργεια εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης 
κατά τή διάρκεια της νύχτας 

Οι εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης επιτρέπεται να γίνονται και 
κατά τη διάρκεια της νύχτας με την προϋπόθεση να υπάρχει άπλετος 
και κατάλληλος φωτισμός στην προβλήτα ή αποβάθρα και το πλοίο. 
Ιδιαίτερα θα πρέπει να φωτίζονται τα μέσα πρόσβασης στο Δ/Ξ. Επίσης 
στην περίπτωση που το σύστημα σωληνώσεων βρίσκεται στη θάλασσα 
(5ΕΑ Κ1ΝΕ ΤΕΚΜ1ΝΑΚ) θα πρέπει η περιοχή των ευκάμπτων σωλη¬ 
νώσεων να φωτίζεται επαρκώς όταν αυτό βέβαια είναι ασφαλές και πρα¬ 
κτικό. 

Η έννοια της νύχτας για την εφαρμογή του παρόντος νοείται μία ώρα 
μετά τη δύση μέχρι μία ώρα πριν την ανατολή του ήλιου. 

Άρθρο 7 

Καταργούμενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, καταργούνται τα 
άρθρα 157 μέχρι 164 του Γ ενικού Κανονισμού Λιμένα Αλιβερίου (ΦΕΚ 
329/Β/8.6.83) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ανάγεται σε θέματα 
που ρυθμίζονται από αυτόν ή αντίκεινται στις διατάξεις του. 

Άρθρο 8 
Τελικές διατάξεις 

1. Οι παραβάτες του παρόντος, η ισχύς του οποίου αρχίζει από τη δη¬ 
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η εκτέλεσή του 
ανατίθεται στα Λιμενικά Όργανα της Υπηρεσίας μας, ανεξάρτητα από 
τις αστικές και ποινικές ευθύνες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 
261 Α/73) με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δι¬ 
καίου, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 207/85 (ΦΕΚ 76 Α/3.5.85). 

2. Σε περιπτώσεις κρϊσεως ή πολέμου οι διατάξεις του παρόντος κα¬ 
νονισμού αναστέλλονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτι¬ 
λίας. 

Ο Λιμενάρχης 

Υποπλ. Λ.Σ. (Ε.Υ.) ΦΩΤΙΟΣ ΤΣΑΡΑΝΤΑΝΗΣ 

β. Ορίζουμε ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού αυτού την 
ημέρα δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 16 Ιανουάριου 1990 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ! ΠΑΠΠΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΗΡΑΣ 


Όνομα πλοίου: . 

Εγκατάσταση: . 

Λιμάνι: . 

Ημερομηνία Άφιξης: .. 

Ώρα ασφαλούς πρόσθεσης:.. 

Είδος φορτίου:... 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: 

Για να αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών απαιτείται να συμπληρωθούν όλες οι ερωτήσεις καταφατικά 0 . Εάν μία ερώτηση δεν μπορεί να 
απαντηθή καταφατικά, πρέπει να αιτιολογηθή και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα στο πλοίο και την εγκατάσταση. Όταν κάποια ερώτηση δεν 
είναι δυνατόν να έχει εφαρμογή αυτό πρέπει να καταχωρηθή στη στήλη των παρατηρήσεων. 

Εξυπακούεται ότι ο κάθε υπεύθυνος που υπογράφει τη δήλωση στο τέλος του πίνακα ελέγχου έχει ευθύνη μόνο για τον τομέα αρμοδιότητας του, 
δηλαδή το πλοίο ή την εγκατάσταση ξηράς. Εν τούτοις αυτός έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις και να επιφυλαχθεί και για σημεία που δεν 
τον αφορούν. 

(□ ) - Η παρουσία αυτού του συμβόλου στη στήλη «πλοίο» ή στη στήλη «εγκατάσταση» ή και στα δύο δείχνει το ενδιαφερόμενο μέρος από το 
οποίο απαιτείται να γίνει έλεγχος και συμπλήρωση. 

Η παρουσία των γραμμάτων Α και Ρ στη στήλη «κώδικας» σημαίνει τα παρακάτω: 

Α - Οι μνημονευόμενες διαδικασίες και συμφωνίες θα πρέπει να είναι γραπτές και υπογραμμένες και από τα δύο μέρη. 

Ρ - Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης η φορτοεκφόρτωση θα διενεργείται μετά από άδεια της Λιμενικής Αρχής. 


ΜΕΡΟΣ Α. 

Γενικοί Έλεγχοι 
(Πετρελαιοειδή - Χημικά 
Υγροποιημένα αέρια) 


Α1 Το πλοίο είναι ασφαλώς προσδεδεμένο; 

Α2 Τα συρματόσχοινα εκτάκτου ανάγκης (ρυμούλκησης) έχουν τοποθετηθεί 
σωστά; 

Α3 Υπάρχει ασφαλής πρόσβαση μεταξύ πλοίου και ξηράς; 

Α4 Το πλοίο είναι έτοιμο να κινηθεί αυτοδύναμα: 

Α5 Γίνεται σωστά και αποτελεσματικά η φυλακή στο πλοίο και υπάρχει 
διαρκής επιτήρηση στο πλοίο και στην εγκατάσταση ξηράς; 

Α6 Είναι το συμφωνημένο σύστημα επικοινωνίας πλοίου - εγκατάστασης σε 
συνεχή λειτουργία; 

Α7 Έχουν συμφωνηθεί οι διαδικασίες για το χειρισμό του φορτίου, των καυ¬ 
σίμων και του έρματος; 

Α8 Έχει συμφωνηθεί η διαδικασία διακοπής της φορτοεκφόρτωσης σε περί¬ 
πτωση έκτακτης ανάγκης; 

Α9 Οι εύκαμπτοι σωλήνες πυρκαϊάς και ο πυροσβεστικός εξοπλισμός είναι 
κατάλληλα τοποθετημένοι επάνω στο πλοίο και στην εγκατάσταση και 
έτοιμοι για άμεση χρήση; 

Α10 Οι ελαστικοί σωλήνες - βραχίονες του φορτίου και των καυσίμων είναι σε 
καλή κατάσταση, σωστά αναρτημένοι και συνδεδεμένοι και όταν απαιτεί¬ 
ται αποδεικνύεται η καταλληλότητά τους; 

Α11 Τα μπούνια είναι στεγανά κλεισμένα και τα δοχεία ή πλαίσια αποστράγ¬ 
γισης έχουν τοποθετηθεί καταλλήλως τόσο στο πλοίο όσο και στην εγκα¬ 
τάσταση; 

Α12 Οι αχρησιμοποίητες συνδέσεις φορτίου και καυσίμων, συμπεριλαμβανο- 
μένης της πρυμναίας γραμμής εκφόρτωσης αν υπάρχει, έχουν απομονω¬ 
θεί με τυφλή φλάντζα; 

Α13 Τα επιστόμια αναρρόφησης θαλάσσης και πλευρικών εξαγωγών, όταν 
δεν χρησιμοποιούνται, είναι κλειστά και ασφαλισμένα; 

Α14 Τα καπάκια των δεξαμενών φορτίου και των καυσίμων για τις ανάγκες 
του πλοίου είναι κλειστά; 

Α15 Χρησιμοποιείται το συμφωνημένο σύστημα εξαερισμού των δεξαμενών; 

Α16 Οι φακοί χειρός είναι εγκεκριμένου τύπου; 

Α17 Οι φορητοί πομποδέκτες νΗΓ/ΙΙΗΓ είναι εγκεκριμένου τύπου; 

Α18 Οι κεραίες του κεντρικού ραδιοπομπού του πλοίου είναι γειωμένες και τα 
ραντάρ εκτός λειτουργίας; 

Α19 Όλα τα καλώδια των φορητών ηλεκτρικών συσκευών έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 


Πλοίο 

Εγκ/ση 

Κώδικας 

□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 


Ρ 

□ 

□ 


□ 

□ 

Α 

□ 

□ 

Α 

□ 

□ 

Α 

□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 

Α 

□ 

□ 


□ 

□ 


□ 



□ 

□ 



Παρατηρήσεις 
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Λ 2 0 Είναι κλειστές όλες οι εξωτερικές πόρτες και φινιστρίνια ενδιαίτησης στη 
μέση του πλοίου; 

Α21 Στους πρυμναίους χώρους ενδιαίτησης είναι κλειστές όλες οι πόρτες που 
οδηγούν και τα φινιστρίνια που βλέπουν προς ή πάνω από το κατά¬ 
στρωμα δεξαμενών; 

Α22 Έχουν κλειστεί οι εισαγωγές κλιματισμού εσωτερικών χώρων απ’ όπου 
θα μπορούσαν να εισέλθουν επικίνδυνα για την ασφάλεια αέρια; 

Α23 Οι ατομικές συσκευές κλιματισμού τύπου παραθύρου έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 

Α24 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για το κάπνισμα; 

Α25 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τη χρήση του μαγειριού, και 
λοιπών συσκευών μαγειρικής; 

Α26 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τα γυμνά φώτα (γυμνή φλόγα 
- θερμή επιφάνεια); 

Α27 Τπάρχει πρόβλεψη εγκατάληψης του πλοίου σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης; 

Α28 Υπάρχει επαρκές προσωπικό στο πλοίο και στην εγκατάσταση για την 
αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης; 

Α29 Υπάρχουν κατάλληλα μέσα μόνωσης στη σύνδεση πλοίου - εγκατάστα- 
σης; 

Α30 Έχουν ληφθεί μέτρα για να εξασφαλισθεί επαρκής αερισμός στο αντλιο¬ 
στάσιο; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 




ΜΕΡΟΣ Β. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - επικίνδυνα υγρά χημικά 
χύμα 

Πλοίο 

Εγκ/ση 

Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Β1 Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τον ασφαλή χειρισμό του φορτίου; Επίσης όπου απαιτείται υπάρχει κάποιο 
πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο σταθερο¬ 
ποιητή; 

Β2 Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτικές 
στολές έτοιμες για άμεση χρήση; 

Β3 Έχουν συμφωνηθεί τα μέτρα αντιμετώπισης ατυχήματος οφειλόμενου σε 
τυχαία επαφή του προσωπικού με το φορτίο; 

Β4 Εάν χρησιμοποιείται μηχανισμός αυτόματης διακοπής παροχής φορτίου, 
η παρεχόμενη ποσότητα ευρίσκεται εντός των δυνατοτήτων λειτουργίας 
του αυτομάτου συστήματος; 

Β5 Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μετρήσεως, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

Β6 Υπάρχουν σε ετοιμότητα τα κατάλληλα για το είδος του φορτίου φορητά 
όργανα ανίχνευσης αερίων: 

Β7 Έχουν ανταλλαγεί πληροφορίες για τα μέσα και μεθόδους καταπολέμησης 
πυρκαϊάς; 

Β8 Οι εύκαμπτοι σωλήνες φορτίου είναι κατασκευασμένοι από κατάλληλο 
υλικό, ανθεκτικό στις επιδράσεις του φορτίου; 

Β9 Οι χειρισμοί του φορτίου γίνονται με το μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα 
σωληνογραμμών; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Α 


Ρ 



ΜΕΡΟΣ Γ. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - Υγροποιημένα αέρια χύμα 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Γ1 Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τους ασφαλείς χειρισμούς του φορτίου; Επίσης, όπου απαιτείται, υπάρχει 
κάποιο πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο 
σταθεροποιητή; 

Γ2 Το σύστημα ψεκασμού νερού είναι έτοιμο για χρήση; 

Γ3 Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτι¬ 
κές στολές έτοιμες για άμεση χρήση; 

Γ4 Οι κενοί χώροι είναι σωστά αδρανοποιημένοι, όπου απαιτείται; 

Γ5 Όλα τα τηλεχειριζόμενα επιστόμια είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 
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Γ6 Τα επιστόμια ασφαλείας (ασφαλιστικά) των δεξαμενών φορτίου είναι συν- 
δεδεμένα με το σύστημα εξαερισμού του πλοίου και είναι κλειστές οι πα- 
ρακαμπτήριες γραμμές (ΒΥ ΡΑ55) του δικτύου εξαερισμού; 

17 Οι απαιτούμενες αντλίες φορτίου και οι συμπιεστές είναι σε καλή κατά¬ 
σταση και έχουν συμφωνηθεί από τους υπεύθυνους του πλοίου και της 
εγκατάστασης οι μέγιστες πιέσεις λειτουργίας τους; 

Γ8 Ο εξοπλισμός επανυγροποίησης ή ελέγχου αποφυγής βρασμού είναι σε 
καλή κατάσταση; 

Γ9 Ο εξοπλισμός ανίχνευσης αερίου είναι ρυθμισμένος και συντονισμένος 
(καλιμπραρισμένος) για το είδος του φορτίου και σε καλή κατάσταση; 

ΓΙΟ Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μέτρησης, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

ΓΙΙΤα συστήματα που διακόπτουν σε περίπτωση ανάγκης τους χειρισμούς 
φορτίου λειτουργούν σωστά; 

Γ12 Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης γνωρίζει το χρόνο που απαιτείται για το 
κλείσιμο των αυτόματων επιστομίων του πλοίου; Ο υπεύθυνος αξιωματι¬ 
κός του πλοίου έχει παρόμοιες γνώσεις για το σύστημα της εγκατάστα¬ 
σης: 

Γ13 Έχει γίνει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπευθύνων πλοίου και 
εγκατάστασης για τις ελάχιστες θερμοκρασίες λειτουργίας των συστημά¬ 
των χειρισμού φορτίου; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 


□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ Α 



ΜΕΡΟΣ Δ. 

Σύστημα αδρανούς αερίου Πλοίο Εγκ/ση Κώδικας Παρατηρήσεις 

(Πρόσθετοι έλεγχοι για όσα πλοία έχουν εγκεκριμένο 
σύστημα αδρανούς αερίου) 


Δ1 Υπάρχουν σε ετοιμότητα οι αναγκαίοι φορητοί μετρητές περιεκτικότητας 
οξυγόνου; Έχουν ελεγχθεί και ρυθμιστεί προ της χρήσης; 

Δ2 Έχει ρυθμιστεί και μηδενιστεί προ της χρήσης του ο μόνιμος μετρητής πε¬ 
ριεκτικότητας οξυγόνου; 

Δ3 Ελέγχθηκε η καλή λειτουργία των γραφικών 'ενδεικτών περιεκτικότητας 
οξυγόνου και πίεσης αδρανούς αερίου στο σύτημα διανομής; 

Δ4 Λειτουργούν καλά οι συναγερμοί προβλεπομένων ορίων, περιεκτικότητας 
οξυγόνου, θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς αερίου και πίεσης; 

Δ5 Ελέγχθηκαν οι ενδείξεις θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς, περιεκτι¬ 
κότητας οξυγόνου και πίεσης στο σύστημα διανομής/δεξαμενής; 

Δ6 Λειτουργεί καλά το σύστημα αυτομάτου διακοπής των αντλιών φορτίου σε 
περίπτωση βλάβης του συστήματος, ή παραγωγής αδρανούς αερίου κακής 
ποιότητας; Σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτοματισμών υπάρχει κατάλληλη 
προς τούτο οργάνωση και ετοιμότητα πληρώματος; 

Δ7 Έχει περιορισθεί η πίεση στο σύστημα διανομής αδρανούς αερίου πριν από 
τη λήψη μετρήσεων και δειγμάτων μέχρι επιτρεπτών ορίων; 


□ 
□ 
□ 
□ 
* □ 

□ 

□ 





Πλοίο 

Εγκ/ση 

Θα γίνουν εργασίες καθαρισμού του Δ/Ξ κατά τη διάρκεια που αυτό πα¬ 
ραμένει αγκυροβολημένο στην εγκατάσταση; 

Εάν ναι έχει ενημερωθεί η Λιμ. Αρχή και η εγκατάσταση; 

Ναι/Όχι 

Ναι/'Οχι 

Ναι/Όχι 


Διαγράψτε το ναι ή όχι ανάλογα 

ΔΗΛΩΣΗ 

Έχουμε απαντήσει στα ερωτήματα αυτού του πίνακα ελέγχου και δηλώνουμε ότι οι απαντήσεις είναι σωστές και έχουν γίνει προετοιμασίες για 
να γίνουν επαναληπτικοί έλεγχοι όπου είναι αναγκαίο. 

Πλοίο Εγκατάσταση 

Όνομα.. . . .. 

Θέση.: . .. 

Υπογραφή ..... 


Όνομα . . 
Βαθμός . 
Υπογραφή 


Ώρα . 

Ημερομηνία 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρρβηίϋχ 

3ΗΙΡ/5ΗΟΚΕ 5ΑΓΕΤΥ ΟΗΕΟΚ ΕΙ5Τ 


δΐιΐρ» Ναιηε:. 

Βι-Πΐι: .. 

ϋηΐε οί ΑιτϊναΙ: . .. ΡογΙ: . 

Οαι ςο Ιγρο:.Τίηιε οί Αττϊναΐ: . 

1Ν5ΤΚϋ<;ΤΙΟΝ5 ΕΟΚ ΕΟΜΡΕΕΤΙΟΝ 

Ιη ο 1x16 γ Ιο 6β§ίη ΐΒε ορεοΐίοηβ ίΐ ίδ Γβςυίι : 6(1 βΐΐ ςυεδίίοη Ιο ΒευηδννβΓ 6(1 βινίεπτίΕΐίνβΙγ. 0 . Ιί 3Π ΕίίΐΓΓΠ3ΐΐνβ 3ηδ\ν6Γ 18 ηοΐ ροβδίΒΙε, 
(Ιιο ι-οηβοη δΙιουΙά 1)6 βίνοη 3ΐιί) Η^τεεηιβηΐ Γ63θ1ιο(1 υροη 3ρρΓορπ3ΐε ρΓεοβυΐίοηβ Ιο 6ε Ιβίίεη ΒεΙννεεη ιΗε δΒίρ 3η(1 |1ιε ΙεπηίηαΙ. ΨΙιβΓε αηγ 
(μιεδίίοιίδ ίδ ηοΐ οοηδκίειείΐ Ιο 6ε βρρΙίοβΒΙε α ηοίε Ιο ίΒυΐ βίίεοί δΗουΙί! 6ε ίηδεΗεά ϊη ιΗε ΓβπιβΓΕδ οοΐυπιη. 

Ιί ίδ ενίάεηΐ (Ιΐ3ΐ βνειγ ΓεβροηβίΒΙε ρεΓδοη ννΒο δίβηβ ιΗε (ΙβοΙαΓΟίίοη 31 ΐΒε εηίΐ οί ΐΒε εΗεεΙί ΙίδΙ Ββδ (Ηε ΓβδροηδίΒίΙίΐγ οίηγ Γογ ΐΒε ίϊβΙά Ηίδ 
οοιηροΐεηον, ΐΐιβΐ ίδ Ιίιε βΐιίρ ογ δΗοΓε ίηδίηΐΐβΐίοη. Ιη δρίΐε οί ιΒίδ οηε 03η είδε Γ6πΐ3Γΐ<δ ογ ΓεδεΓνβΐίοηβ ίη ΓιεΜδ ννΙιίοΗ βεε ηοΐ οί Ιιίδ οοιηρείεηογ. 

(1_I) — ιίιε ρι εδεηεβ οί (Ιιίδ δγπιΒοΙ ίη (Ηε εοΐυιηηδ «δΒίρ» 3ηε1 «Ιεπτιίηβΐ» ίικϋοαίβδ (ΗβΙ οΗβοΗβ δΗβΙΙ Βε οβΓπει! ουί Βγ ιΗε ρβΝγ εοηεβΓηεχΙ. 

ΤΙιε ρΐΌδεηεε οί (Ηε ΙβΙΙείδ Α 3η<1 Ρ ίη ιίιε εοΐυηιη «Οοιίε» ίηοΐίοαίεδ (Ηε ίοΐΐοννίηβ: 

Α — ΤΙιε πιβηΐίοηεά ριοοοΓΐιητ'5 3>κ1 α§τεεηιεηΙδ δΗβΠ Βε ίη ννπ(ίη§ 3η<1 δί^ηειΐ Βγ 6οΐ6 ρβΓίίοδ. 

Ρ — Ιη ιίιε 0386 οί 3 ηε§3ΐίνβ βηβννεΓ ιΗε ορεΓ3ΐίοη βΗβΙΙ ηο! 6ε οαιτίβιΐ ουί ννίΐΗου! 16ε ρβΓηιίδδίοη οί ΐΒε ΡογΙ ΑιιΐΒοπΙγ. 


ΡΑΚΤ Α 

ΒυΙΗ Ιίςιιίίΐδ - ΟεηεΓβΙ 


Α1 Ιδ ιίιε δΐιίρ δεουιείγ ηιοοΓ6<Ι? 

Α2 Αΐ'ε ειηβι^εηογ Ιοννίη^ ννίι-εβ οοΓΓβοΐΙγ ροδίΐίοηε(1? 

Α3 Ιδ ΐΗειε δ βίε ηοοεδδ ΒβΙννεεη δΒίρ αη(1 δΗθΓ6? 

Α4 Ιδ ιίιε δΐιίρ Γβ3(1γ Ιο πιονε υηιΙεΓ ίΐδ οννη ρο\νοτ? 

Α5 Ιδ Ιΐιειε 3π είίβοΐίνε (ΙβοΙί ννβοΗ ίη βΐΐεηάυηοε οη 6θ3π1 βηά βάεςυβίε 
δυροι νίδίοη οη ιίιε Ιβηηίηβΐ αη(1 οη ΐΒε δ6ίρ? 

Α6 Ιδ ιίιε β^ιοοίί δΗίρ/δΗοΓε οοηιηιιιηίοβίίοη δγβίοιη ορεΓ3ΐίνβ? 

Α7 Ηβνε ριοο6(1υι·εδ ίοι· οβγ^ο, ΒυηΙίεε ηικΙ 6311381 ΗηηεϋΙίη^ 6οοη 3^Γβε<1? 

Α8 Η38 ιίιε ΟΓποΐ'ςοηογ δΐιυΐ (Ιοννη ρΓοοοΓίιηε 6εβη 3§τεβ(1? 

Α9 Αγ 6 Γιγ 6 Ηοδεδ 3 γκ 1 Πιε ΠβΙιΐίη^ οίμιίρηιοηΐ οη 6 ο 3Γ(1 3>η1 βδΗοεε ροδί- 
ΐίοηείΐ 3η<1 ι·63(1γ ίοΓ ίπιηιειΙίβΙε υδε? 

Α10 Αιε 03Γ£0 3ΐκ) ΒυηΠεΓ Ηοδβδ/απηδ ίη §οο«1 οοηϋίΐίοη 3ίκΙ ρΓορεεΙγ 
11886(1 311(1, ννίΐΟΓΟ 3ρρΐορΠ3ΐ6, 06Γΐίίίθ8ΐ6δ θ6εθ1(6(1? 

Α11 Αιε δουρρεοδ είίεοΐίνεΐγ ρίιΐ88 ε ^ βηΒ οί γ ίρ Ιογδ ίη ροδίΐίοη, 6οΐΗ οη 
6θ3Γ(1 311(1 3δΙΐΟΓ6? 

Α12 Αγ 6 υηυδ6(1 03Γ80 3η(1 6υηΙ(6Γ οοηηεοΐίοηβ ίηο1ια(1ίη§ ΙΗε δίεεη (Ββ- 
οΙΐ3ΐ'8θ Ιίηε, ίί Πΐΐ6(1, Βΐ3η1(6(1? 

Α13 Ατε 863 3ΐη1 ονεΓ6θ3ΐ(1 (1ί8θ63Γ86 ναΐνεδ, ννΗεη ηοΐ ίη υβο, οΐοδβίΐ 3η8 

Ι3δ1ΐ6()? 

Α14 Αι ε 311 03Γ80 3ΐκ1 ΒυηΗβΓ ΙβηΙο 1ί(1δ ο1οδε(1? 

Α15 Ιδ Ιίιε 38(66(1 Ι3η1< νεηΐίη8 δγδίεηι 6είη8 υδβ(1? 

Α16 Αΐ'ε Ιιβικί ΙοΓοΙιεδ οί 3η 3ρρΓθνεε1 1γρβ? 

Α17 Αιε ροιΙαΒΙο νΗΕ/ΙΙΗΕ ΙοηδοείνεΓδ οί 3η βρρΓονεϋ Ιγρε? 

Α18 Αιε ιΗε δΗίρ’δ ηιβίη πκΐίο ΐΓβηδπιίιίεΓ 3βπβ1δ β3Γί6ε(1 3η(1 Γ3(ΐ3Γ8 
δννίΐοΐΐεΐΐ θίί? 

Α19 Αγ 6 οΐεοί γϊο οαΒΙβδ Ιο ροΠβΒΙε εΐεοίπουί ε^υίριηεηΐ (Ιίδοοπηεοΐείΐ ίΓΟίη 
ροννει? 

Α20 Αι·ε αΐΐ εχίεπιβΐ 4 οογ 8 βηοΐ ροείδ ίη ιΗε 3πιί(1δ6ίρδ 3οεοηΐΓηο(ΐ3ΐίοη 

θ1θδβ(1? 

Α21 Αοε βΐΐ εχίει ηβΐ (Ιοοεδ 3η(1 ροείδ ίη 16 ε βίΐεε βοοοηιπιοιίβΐίοη 1ε3(1ίη8 
οιιΐο ογ ονει·1οοΙ(ίη8 ιΗε ΙβηΙο (ΙεοΒ ο!οδε(1? 

Α22 Αιε 3 ιγ οοη(1ίΐίοηίη8 ίηΐβΐΐοβ ιν6ίο6 ηιογ ρεπηίΐ ιΗε επίΓγ οί 03ΐ - 8θ νβ- 
ρΟΙΙΓδ θ1θδ6(1? 

Α23 Αγθ \νίη(1ο\ν-1γρε 3 Ϊγ οοη(1ίΐίοηίη8 υηίΐδ (1ίδοοηηβοΐ6(1? 

Α24 Αοε δηιο1(ίη8 ιεςυίΓεηιεηΐδ 6είη8 ο6δ6Γνε(1? 


'6ίρ 

Τεηηί- 

ηαΐ 

€ο(1β 

□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 


Ρ 

□ 

□ 


□ 

□ 

Α 

□ 

□ 

Α 

□ 

□ 

Α 

□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


% 

□ 

□ 


□ 

□ 

Α 

□ 

□ 


□ 

□ 


□ 



□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 



ΚεηιβΓίίδ 
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Α25 Λ ιέ (Ηε ιβςυίιβηιβηΐδ Γογ (Πε υβε οΓ βαΙΙεν εικ! οΐΙιβΓ εοο!άη§ 3.ρρ1ϊ- 
ηηεεδ Πείη£ οΒδεινεΟ’ 

Α26 Αιε ηαΐνβε) ΙίβΙιΙ ιεςυπεηιεηΐδ Πείη£ οΠδεΓνεί 1 ? 

Α27 Ιδ (Ιιειε ριονίδίοη Γογ βπ ειηεΓβεηεγ εβοΕρε ρθ58Ϊΐ)ϊ1ίΐχ? 

Α28 Αιε δυΓΠείεηΙ ρεΓδοηηεΙ οη ΠοαιτΙ αη<Γ ΒβΠοΓε Ιο γΙοεΙ ννίΐΗ 3η επιεΓ- 
{;οηεγ? 

Α29 Αιε αόεςιίΕίε ϊηδυΐΒΐίηβ ιηεΕηδ ίη ρΐΕεε ΐη (Ηε βΗίρ/δΗοΓε εοηηεε(ίοη? 
Α30 Ηευο πΊεΕδυΐ'εδ Βεεη ΐΕΐεεη (ο εηδίίΓε δυΓΠείεηΙ ρυιηρΓΟοηι νεη(ίΐ3ΐίοη? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 




ΡΑΒΤ Β 

ΑιΜΠοηβΙ ΟΗεεΗδ - ΒυΙΙε Οίςυκί ΟΠειηίεΒίδ 

- 

5Ηίρ 

Τεηηί- 

πβ! 

Οοείε 

ΚεΠ13Γΐ<δ 


Β1 Ιδ ίηίοπηΕΐίοη ΕνΕΪίΕΒΙε £ίνίη£ (Γιο ηεεεδδΒΓγ εΐβία Γογ (Ηε δΕίε Γιαη<ϋίη§ 
οΓ (Ιιε εαΓ§ο ίηεΙυ<1ίη§, ννΗεεε αρρΙίεαΒΙε ε ηίΒηυΓΒΟΙυΓε’δ ίηΗίΠίΐίοη εβΓ- 
ΐίΠε3(β? 

Β2 Ιδ δυΓΠείεηΙ εικ! δυίΐΒΠΙε ρεοΐεείίνε εςυίρηαεηΐ (ϊηε1υ(1ίη§ δεΙΓ - εοη- 
(αίηειΐ ΠιβαίΠίιι^ αρρΕΓΕίυβ) εγκ! ρΓοΙεείίνε εΙοίΗίη^ τεαείγ Γογ ίπυτιε(ϋ3ΐε 
υβε? 

Β3 Αι ε εοιιηΙεΓ ιτιεαδυΓΟδ Ε^υίηδΙ ΕοείεΙεπίΕΐ ρεΓδοηβΙ εοηίΕΟί ννίΐΒ [Πβ οβγ§ο 

Ε§Γβε8? 

Β4 Ιδ (Ηε εαΓ§ο Ηβηεΐΐίη^ ταίε εοηιρΕίίΒΙε ννϊΐΗ ΐΐιε εοΙογοεΗο δΗυΙ 4ο\νη δγβ- 
Ιειη ίΓ ίη υδε? 

Β5 Αιε οεγ§ο δγδίειη βΕίίβεβ επγ] εΙεγγπ 8 εοΓΓεείΙγ δεί επγΙ ίη ε §οο8 οπ1βΓ? 
Β6 Αγ6 ροΓίηΠΙβ νηρουε (Ιεΐεείϊοη ίηδίΓυπιεηΙδ ΓεΕεΠΙγ ΒνΒΪΐΒΠΙε Γογ ΐΗβ 
ριοίΐυείδ (ο 6ε ΙιοηΒ1εε1? 

Β7 Η38 ίιιΓοπηαΐίοη οΓ Πεε Γΐ£Η(ϊη§ πίοιΠε βπ{ 1 ρΓοεεΟυεεδ Βεεη εχεΚ3ηββεΙ? 
Β8 Αι ε ΐΓΒηδΓεΓ Ηοβεβ οΓ βυίΐαΒΙε ηΐΕΐεπΕί τεδίδίΒηοε Ιο Ιΐιβ Βείίοη οΓ ΐΒε οβγ- 

£005? 

Β9 Ιδ ΐΐιε οεγ§ο Η3η81ίη§ Βείηβ ρογΓογπιοιΙ \νί(Η ιΐιε ρΓεπτίΕηεηΐ ίηδ!β11ε(1 
ρίρείίηε δγδ1εηΐδ? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Α 



ΡΑΒΤ 0 

ΑάάίΐίοηΕΐ Οιεείίδ - Βυΐΐε ΒίςυεΠείΙ Οβββδ 

5Ηίρ 

Τεπτιί- 

μεΙ 

0ο8ε 

ΚεηίΕΓίίδ 


01 

Ιδ ίηΓοπηαΐίοη ΕνΕίΙυΒΙε ςίνίπς (Πε ηεεεδδΕΓγ ιΙεΙη Γογ (Ηε 8ΕΓε Ιΐ3ηεΙ1ίη£ 
οΓ (Πε εΒΓ§ο ίηεΐυείίη^, «Πειε ΕρρΙίεΕΒΙε, ε πίΕηυΓΕΟΙυΓεΓ’δ ίηΒίΒίΐίοη 
οει·ΐίΠοΕΐε? 

□ 

□ 

02 

Ιδ (Γιε ννβίεΓ δρΓΕγ δγβίεπι γοεΟυ Γογ ιΐδε? 

□ 

□ 

03 

Ιβ δυΓΠείεηΙ ειι 8 βυίΐΒΒΙε ρεοΐεείίνε εςυίριηεηΐ (ίηείικϋηβ βεΙΓ- 
εοηΐβίηεά ΒΓ63ΐΗίη§ αρραΓΕίυδ) ηη(1 ρεοΐεείίνε ε1ο(Ηίη§ ΓβΕεΙγ Γογ ιγπ- 
πιεάΐΕίε υβε? 

□ 

□ 

04 

Αιε νοίεΐ δροεεβ ρΓορεΓίγ ίηεΓίεεΙ ννΚοΓβ τεηυίΓθ8? 

□ 

□ 

05 

Αεε εΙΙ ιειηοίε εοηίΓοΙ νβίνεβ ίη ννοιΚίη^ οιάεΓ? 

□ 

06 

Αι ε εαΓ£ο ΙεπΓ βηΓείγ τεΙίεΓ νβίνεδ ΙίηεεΙ υρ Ιο (Πε βΗίρ’δ νεη(ΐη§ δγβίεπι 
εικ! ΕΓε Βγ-ρΕδβεδ ε1οβε8? 

□ ' 


07 

Αεε (Ηε τεςυίΓεά οβγ§ο ρυηιρδ ΒηεΙ εοηιρΓεδβοΓδ ίη §οο4 οπΙογ, επγΙ 
ΙΐΕνε Πιε ηΐΕχίοιηπι ννοΓΐίίη§ ρΓεδδυτεδ Βεεη 3§τεε8 Βείννεεη δΗίρ βπ8 

δ1ΐΟΓ6? 

□ 

□ 

08 

Ιδ ΓεΙίςυεΠοΒίίοη οη ΒοίΙ οΓΓ οοπΙγοΙ εςυίριηεηΐ ίη §οο8 οηΙεεΡ 

□ 


09 

Ιδ §Εδ είεΐεείίοη εαυίρηιεηΐ δει Γογ (Πε οβγ§ο, ΟΒίίΠΓΒίεΟ Βηά ίη §οο8 
οΐ'8εΓ? 

□ 

□ 

010 

Αιε οβγ§ο δγδίεηι §αυ§βδ ΕηεΙ βΙβγοιβ εοΓΓεείΙγ δεί εγκ! ίη ςοο8 ογ8ογ? 

□ 

□ 

011 

Αιε ειηείβεηεγ δΠυ( Οοννη δγδίεηΐδ κοΓΐείη§ ρΓορεε1γ? 

□ 

□ 
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€12 ϋοβδ βΙιοΓε Ιίηονν (Ηε ε1θ8ίη§ Γ3ΐε οί βΐιίρ’β αιιΐοηιβιίε ν3ΐνβ8? 8οεβ δΗίρ 
Ιιβνε δίηιίΙβΓ (ΙεΙβίΙδ οί βΗοΓβ δγ8(επι? 

€ 13 Η 38 ίηίοΓηΐ3ΐίοη Βεεη εχε1ΐ3η§ε<1 ΕεΙννεεη δΐιίρ 3η<1 δΙιοΓε οη ηΊΪηίπηιπι 
ννοιΊίίη§ ΙεηιρειαΙυΓεβ οί (Κβ ε3Γ§ο 8 γ8ΐεπΐ8? 

□ 

□ 

□ 

□ 

Α 

Α 



ΡΑΚΤ ϋ 

ΙΝΕΚΤ 0Α5 5Υ5ΤΕΜ 

5Ηίρ 

Τεπηί- 

ηαΐ 

€ο(ίε 

ΚβιηβΓΓδ 


ϋΐ Αίε (ίΐΟ ηεεθδ83Γγ ρΟΓίίΐΗΙβ ΟΧγ§8Π 3η3ΐγδβΓ8 Γ63<1γ ίΟΓ ΪΠ1Π16(1ί3ΐ6 1188? 
Ηπνε ΐΐιεγ Βεεη Ιβδίβίΐ αηά βφυβίεά βείοΓε ιΐδβ? 

Ώ2 Η28 (Ιιε ρεπηαηεπί οχγ§εη βηβΙγζοΓ 6εεη βφυβίεεί βικί ζεΓοβά ΒβίοΓβ 
αδβ? 

03 Ηαδ ΐΗε §00(1 ίυηεΐίοπίπ§ οί ΐΐιε §Γ3ρ1ιίε οχγ§βη βηαΙγζεΓδ 3η<1 ίηει-1 §38 
ρΐΌδδυΓβ §3υ§β8 Εεεη οΐιβοΐίβά ίηΐο (Ηε ιΐίδίπΐιυΐίοη 8γ8ΐεΐΤί? 

04 Ατε ΐΗε αίπητι «Ιενΐεεδ ίοΓ ΐΗε Γοτεδεεβίιΐε Ιϊπιϊΐβ οί ΐΐιε οχγ§εη αηβΙγζεΓ, 
ΐΙιε (εηιρεΓβΐϋΓε οί ρπκΐυεεεί ίήόιΐ §38 3π(1 ΐΗε ρΓεδδΐίΓε ίη ρεΓίβεΙ ίυηε- 
ΐίοηίη§ εοη{)ϊΐϊοη? 

05 Ηπνε ΐΗε ίηάίεβίίοηδ οί ΐΗε ΙεπιρεΓβΙυΓε οί ρΓοεΙυεεεΙ ϊηεΓΐ §βδ, οί (Ηε 
οχγ§εη εοηίεηΐ αη<4 ρΓεδδΐίΓε ϊη ΐΗε (ϋβΐπΐ)υΐίοπ 8γδ1ειη/ΐ3η1ί8 Ιιββη 
ε(ιεοΙίβοΙ? 

06 Ιβ *Ηε βυΐοηιβίϊο δίιυΐ 8οννη δγδίβπι οί ΐΗβ 03Γ§0 ριιπιρδ ΐη ρεΓίεεΙ ορεΓΒΐ- 
ϊη§ εοηώίΐίοη ϊη 03βε ΐΗεΓε ίδ 3 ίβϋιίΓε ογ ΐΚβ ρΓοάυείίοπ οί ροοΓ ηυβίίΐγ 
ϊηεΓΙ §38? Ιη 03δε (ΙιβΓβ ίδ ηο βυΐοηιβίϊοη, ίδ ΐΗε ετε\ν οΓ§3ηίζεε1 ζηά 
183(1 γ 10 30ΐ? 

07 Ηβδ ΐΚε ρΓεβδυεε ίη (Ηε ϊηεΓΙ §38 (ΙίδίΓΐίιυΐίοη δγδίεπι εϋιτιίηίδΐιεά ΙιείοΓβ 
(Ιιε (3ΐ(ίη§ οί ιηεβδυΓοπιεηΙδ 3η(1 83ΐηρ1εδ Ιο ρεΓπιίδδίΜε 1ίπιίΐδ? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


5Ηίρ 5Ηογ8 

Αιε (3η1ί ε1ε3ηίη§ ορβοΐίοηδ ρίβηηειΐ <1υπη§ ιΐιε δΗίρ’β δίβγ 3ΐοη§δί(1ε ΐΗε 

δΙιοιε ίηδΐ3ΐΐ3ΐίοη? ~ Υεβ/Νο* 

Ιί 80 , Ι\3νε ΐΙιε ροΓΐ αυΐΐιοπίγ 3η<1 Ιεπηίηβΐ 6εεη ίηίοΓΓηεοΙ? Υεδ/Νο* Υεδ/Νο* 


*0ε1εΙβ Υβδ οί Νο 38 βρροείίβίε 

ΟΕΟΕΑΚΑΤΙΟΝ 

Ψβ Ιΐ3νε εΗβεΙ(β(1, \νΗβΓ8 3ρρορπ3(ε ]οίη(Ιγ, ΐΗε ίΐεηΐδ οη ΐΗίβ εΐιεείί ΙίβΙ, 3η(ί Ηβνε δβίίδίϊεεΙ οηΓδεΙνεδ Ιΐΐ3ΐ ΐΗε εηίπεδ ννβ Ηβνε πιηοίε 3Γβ 
εοιτεεί Ιο (Ιιε 6εδΙ οί οιιγ ΙίηοννΙε<1§ε, 3ΐκΙ 3ΓΓ3η§βπιεηΙδ Ηβνε Εεεη πιβοίε Ιο εβιτγ ουί τερείίΐίνε εΗεοΕδ 38 ηβεβ883Γγ. 


Γογ 5 Ηίρ 


Γογ ΤεΓπιίηβΙ 


Νβιηε .. 

Βοηΐί. 

5ί§Ι13ΐυΓ8. 

Τίηιε 

ΟβΙε 


Νβπιε . . 
Ροδίΐίοη . 
3ί§η3ΐυΓε 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

















